LUDWIK ZAKULSKI 


emer. dyrektor gimnazjum 


przeżywszy lat 60, po długich a ciężkich cierpieniach, zaopatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 2 marca 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczyaku nastąpi 
w środę dnia 7 b. m. o godzinie 1'/, po południu, o czym Przyjaciół i Znajomych zawiadamiają: 


żona, synowie, synowa, rodzeństwo i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 8 b. m. o godz. 9'/, rano w kościele OO. Kapucynów w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa, Krałóbw, ul. Mikołajska 13. 


